Come cucinare i propri steroidi anabolizzanti in casa. 


Attrezzatura necessaria: 


Cilindri graduati (+ 0,5/0,2 ml) 

Becher (50/100ml) 

Termometro (in vetro) 

Bilancino (precisione di 0.001) 

Siringhe sterili (10 ml) 

Filtri per siringa 0,22 u in pvdf 

Fiale da 10 ml 

Ago calibro 18 

Agitatore/riscaldatore magnetico (opzionale) 


Precursori: 

Raw powder (test e, tren a, ecc...) 

Alcol benzilico 

Benzoato di benzile 

MCT oil/grapeseed oil (per uso farmaceutico) 


Procedimento; 


ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE STERILIZZARE TUTTA LA VETRERIA: becher, cilindri graduati 
e termometro, sterilizzare possibilmente in autoclave. Consigliamo di prendere il resto 
dell’attrezzatura gia sterilizzato, come i filtri, siringhe, filtri e aghi. 

Step 1: Pesare esattamente 1 grammo di polvere base, poi lo versiamo nel becher. 
Misuriamo 7ml di MTC oil, O.2ml di alcol benzilico e 1.8 benzoato di benzile (se si vuole 
aumentare la dose raccomandiamo di mantenere il 2% di alcol benzilico e il 18% di 
benzoato di benzile. 

Step 2: Aggiungere la miscela di liquidi al becher contenente la polvere, e scaldiamo fino a 
quando non otterremo un liquido omogeneo. Possiamo mettere il becher in un bagno 
maria e continuiamo a mischiare con il termometro fino a quando tutta la polvere non 
sara disciolta, oppure un miscelatore magnetico sarebbe anche meglio. 

Teniamo presente che ogni steroide ha un punto di fusione diverso, ad esempio il 
testosterone enantato si scioglie ad appena 36 gradi, quindi un bagno nell’acqua sara piu 
che sufficiente,ma il testosterone acetato prima di doversi sciogliere deve arrivare a 141 
gradi, quindi prima di avventarsi nella sintesi, quindi fate qualche ricerca e assicuratevi di 
saper fare quello che state facendo. 

Step 3: Quando tutta la polvere si sara disciolta e avremo un liquido cristallino e 
omogeneo dovremmo ottenere un risultato simile: 


Ora prendiamo la fiala e i due aghi (tutto sterile miraccomando) e li infiliamo entrambi 
sulla parte gommata superiore della fiala, su uno di questi ci aggiungiamo il filtro e 
dovremmo ottenere una cosa simile: 


Successivamente preleviamo 10 ml di soluzione ancora leggermente calda 
con una siringa, la colleghiamo al filtro e trasferiamo il liquido nella fiala, ci 
mettera un po’ di tempo visto che i pori del filtro sono molto piccoli, 
importante e di esercitare una pressione costante e non esagerata. 


Le polveri possono essere acquistate da: https://www.purplepandalabs.io 


E questo era: Come cucinare i propri steroidi anabolizzanti in casa. 


By scg. 


